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STANDARD TOLERANCE ® 
( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) FiVAle 
DECIMALS ANGULAR 
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. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, WHITE. BIVAR MATERIAL CODE 04-WE. ile aeeenerrent 
. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL-BK. — = CIRCUIT BOARD CARD mira 
. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL. 

. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. eet 
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